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Antecedentes: 



• El Consejo de Administracion del PNUMA en su sesion 22 celebrado el 2003, decidio que para el metal 
mercurio (Hg) existfan pruebas suficientes de consecuencias nocivas importantes a nivel mundial, que 
justificaban la adopcion de medidas a nivel internacional (Decision 22/4 V). En respuesta a dicha 
decision, el PNUMA en su Division de Productos Quimicos, establecio un Programa sobre el Mercurio. 
Este programa, en cooperation y consulta con otras organizaciones competentes, facilita y presta 
asistencia tecnica y desarrolla actividades de creacion de capacidad en apoyo de las actividades 
nacionales encaminadas a adoptar medidas sobre la contamination causada por este metal. 

• Nuestro pais a traves de la CONAMA, recibio apoyo tecnico y financiero de PNUMA y UNITAR para la 
elaboration del proyecto "DesarrolSo de un Inventario y un Plan de Gestion de Riesgos para el Mercurio; 
una Contribution a la Alianza Global sobre el Mercurio". Este proyecto comenzo en junio del ano 2007 y 
finalizo en octubre del ano 2009. 

• En este contexto El Ministerio de Salud ha venido desarrollando un proyecto denominado "Hospitales 
Libres de Mercurio" con la Organization Salud Sin Dano (SSD) que es una coalition internacional de 
hospitales y sistemas de salud, profesionales medicos, grupos de la comunidad, sindicatos, 
organizaciones ambientalistas, grupos religiosos y de afectados por enfermedades. Que tienen como 
mision: transformar mundialmente el sector de cuidado de la salud, sin comprometer ia seguridad o el 
cuidado del paciente, para que sea ecologicamente sustentable y deje de ser una fuente de dano para 
las personas y el ambiente. 

Proposito: 

• Promover, en la red de establecimientos de los Servicios de Salud, iniciativas ambientalmente 
sustentabies en los procesos de atencion de salud, fundamentalmente en lo relativo ai uso de Mercurio 
(Hg) en al ambito sanitario. 

Objetivos: 

- Conocer los aspectos generaies de toxicologia y dano al medio ambiente atribuidos al mercurio, en 
cuanto agente de riesgo ocupacional y contaminante ambiental, presente en el medio sanitario. 

• Conocer experiencias exitosas de otros paises relativas a la erradicacion del uso del mercurio en el 
ambiente sanitario. 

• Conocer experiencias exitosas en Chile coordinadas por Salud Sin Dano (SSD), relativas a la 
erradicacion del uso del mercurio en el ambiente sanitario. 

Poblacion objetivo: 

• Integrantes de las Unidades Salud Ocupacional de los Servicios de Salud 

• Otros actores interesados e involucrados. 



Aspectos logisticos: 



Auspicio: institute de Seguridad Laboral (ISL) 

Fecha: 11 de Septiembre de 2009 

Horario: 09:00 a 17:00 horas 

Organization: Ministerio de Salud y Salud Sin Dano (SSD) 

Lugar: Hotel Galerias, San Antonio N° 65 Santiago Centra, Fono: 8320263, Metro Sta. Lucia 

Los Servicios de Salud asumen los gastos de traslado y viaticos de los funcionarios que asistan al 

Seminario. 
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Horario 


Tematica 


Responsable 


09:00 a 09:15 


Inscripciones 
Entrega de materia! 


Comite Organizador 


09:15 a 09:30 


Apertura del Seminario 


Sr. Alvaro Sapag Rajevic 
Director Ejecutivo CONAMA 
Autoridad del Ministerio de Salud 


09:30 a 10:10 


Introduction al Seminario Intemacional 


Sra. Veronica Odriozola 
Representante de Salud Sin Dano 


10:10 a 10:30 


El Proyecto de Salud Sin Dano (SSD) en Chile 


Sra. Elba Rodriguez Pizarro 
SSD en Chile 


10:30 a 11:00 


Pausa-cafe 




11:00 a 11:45 


Salud Ocupacional, el Proyecto de SSD y los 
Residuos Sanitarios en Redes Asistenciales 


Sr. Pablo Duran Valenzuela 
USO-DIGEDEP 


11:45 a 12:30 


Experiencia de Brasii 


Sra. Maria Lenharo Nishidate 
Gerente de Hospitales afiliados a la 
Sociedad Pauiista de Desarroilo 
Ambiental 


12:30 a 13:00 


Experiencia de Argentina 


Dra. Nilda Gait, Jefa del Servicio de 
Toxicologia y Directora de 
Unidad Toxicoambienta! Hospital de 
Ninos Santisima Trinidad de Cordoba 


13:00 a 14:30 


Pausa - almuerzo 




14:30 a 15:30 


Mesa Redonda: 

Experiencias de eradication de! uso de Mercurio 
en Hospitales de Chile 


Hospital Felix Bulnes 
Hospital de la Ligua 
Hospital de Nancagua 
SS Coquimbo 


15:30 a 16:00 


Consultasy debate 


Modera: Comite Organizador 


16:00 a 16:30 


Conclusiones 
Cierre del Seminario 


Ministerio de Salud 
Salud Sin Dano 
CONAMA 


16:30 a 17:00 


Cafe de clausura 





